□□ Anna 



A.1 □ □ (Wave motion) 

• □ (wave) □□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□ 

•□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ 

•□□□□(□ A-l) 

- (Amplitude) □□□□ □ 

□ □ 

- □ □ (Wavelength) Q □ □ □ □ 

□ □□□□□□□□□□ 

- □ □ (Wave speed) □□□□□□ 




□ 



A.2 □ □ □ (Electromagnetic waves) 



• □□□□□□□ 

-□ 19 □□□□□□□ (James Clerk Maxwell) □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 

-□□□□□□□□ (□□□)□□□□□□□□ 

•□□□□□□ 

-□□□□□□□□□□□ 

-□□□□□□□□□ =□□ C=3xl0 8 m/s 〇 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ 

□□□□□□□ 

• □ □ □ □ (Electromagnetic spectrum) □ D D D D 

□ □□□□□□□□□□□(□ A-3 )〇 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ 

-□□□□□□□□□□□□□□ 

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□ 




□ A-2 □□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□ 



GEE 240M □ □ □ 



□ □ □ A-2 



(□□□□)□□□□□□□□ (□□)□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

(Spectrum) 




4xl0" 7 m 7xI0™ 7 m 



□ A-3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



□ □□ □□( 入 ） □□ □ □ 


□ □□□ (Gamma rays) 


入 < 10 n m 


□ □□□□□□□□□ 


XQ □ (X-rays) 


10 n m<^< 10' 8 m 


□ □□□□□□□□□ 
□ □ □ 


D D D (Ultraviolet rays) 


10 8 m<^<10 7 m 


□ □□□□□□□□□ 
□ □ □ 


□ □ □ (Visible light) 


4 x 10 7 m 〈入 < 7 x 10 7 m 


□ □□□□□□ 


□ □□ (Infrared rays) 


7x l 〇 - 7 md< lO 3 m 


□ □□□□□□□□□ 
□ □□□□□ 


□ □ (Microwaves) 


10 3 m<^<10 2 m 


□ □□□□□□□□□ 
□ □ □ 


□ □□□ (Radio waves) 


X > 10 2 m 


□ □□□□□□□ 



• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ (Atmospheric window)^ 




GEE 240M □ □ □ 



□ □ □ A-3 



□ □ 
□ □ 
□ □ 
^ □ 
a- d 

(□ )□ 
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